| FRANCISZEK WES 


nadrewident c. k. kolei państwowych 


przeżywszy lat 62, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zsanął w Panu dnia 7 listopada 1913 roku. 


W ciężkim smutku pozostała żona zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego, Znajomych 
i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 5i przy ul. Szlak, które odbędzie 
się w niedzielę dnia g-go b. m. o godzinie 3-ciej po południu wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 10 b. m. o godzinie 8 rano w kościele parafialnym św. Floryana. 


Zakład pogrzebowy „Goncordia” Jana Wolnego w Krakowie, pl. Szczepański 2. i Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


